T 
IGNACY DOBRSKI 


rodem z Kieleckiego, lat 38, zmarł e godzinie 5: 
rano dnia 24 Pażdziernika 1865 r. w Bendlikonie 


pod Zürichem. 


Zmarły walczył w obronie wolności i niepodległości Polski w r. 1848 w Wielkopolsce i w 1863 
roku w Królestwie Polskiem; służył także Krajowi w Organizacji Narodowej jako Naczelnik 
Powiatowy przed powstaniem, w końcu jako Pomocnik Komendanta placu w Krakowie. 
Sumiennie wywiązawszy się z obowiązków narodowych, umarł na wygnaniu pełen wiary i nadziei 
dla Ojczyzny. W nieobecności Rodziny, wszystkich Kolegów wygnania zaprasza się na pogrzeb 
który się odbędzie dnia 26 Października 1865 r. o godzinie 4-6j po południu w Ziirichu na 


cmentarzu katolickim. Ciało wyprowadzonem będzie o godzinie 2-éj po południu z mieszkania 


w Bendlikonie. 


